EUGENIUSZ 


BINSKI 


INŻYNIER MECHANIK 
człowiek prawego charakteru i wielkiego serca, 
NASZ KOCHANY MĄŻ, TATUŚ I BRAT 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł 5. IV. 1984 r., 


w wieku 51 lat. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie 

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w środę dnia 

11 kwietnia br. o godzinie 10.00, po czym nastąpi 

odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spo- 

czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
bólu: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRA I RODZINA 


Bardzo prosimy o nieskładanie kondolencji. 


